9g                                          Zehntes Capitel.
Indeni man jetzt mit Cxx, Gyy, 0**, Gxy, Cy^ Gzx sechs Fune* tionen von &, y, z bezeichnet, die also von t nicht abhangen, erhiilt man durch Integration
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als Gleichungen fur die Druckcomponenten in einer sich bewegenden Flussigkeit. Halt man diese Gleichungen mit den in der gewohnlichen Theorie gegebenen zusammen (Bd. I, S. 252, Gleichungen 4), so unter-
scheiden sie sich von ihnen erstens durch das Glied Cfaare T u. s. f., welches in jenen Gleichungen fehlt und nur fortfallt, wenn T = 0 ist, die Anpassung an die Deformation monientan geschieht. Ferner treten
auch nicht mehr die relativen Geschwindigkeiten auf, sondern Integrale
t_
derselben und der Function eT'.   Endlich sind die Reibungscoefficienten
proportional der Relaxationsdauer, wie in der Maxwell' schen Theorie der Reibung der Gase (Bd. I, S. 303, XVI und 313). Letz-teres betrachtetNatanson anscheinend als eine werthvolle Bestatigung seiner Theorie; dass es nicht zutrifft, sieht der Leser sofort, da der Factor T nur gewonnen ist, indem man dt durch T dividirt hat. Ist,
2 wie fur Gase oft angenommen wird, Qf = —p, so ware A; = A, also
eine der Elasticitatsconstanten, bestimmt durchphysik. Chemie, Bd. 38, 1901, S. 690 ff.Factor von 81 eine Grosse der namlichen Ordnung wio dererste Capillaritatscoefficient K, und Qa selbst eine Grosse von der Ordnung des zweiten Capillaritatscoefficienten H. Auch darin stimnit der-Reibungscoefficient pa niit deni Capillaritatscoefficienten iiberein, dase er niit wachsender Teraperatur abniinmt, das Gesetz der Abnahrne scheint jedoch in beiden Fallen verschieden zu sein, oder man muss an-nehinen, dass K sehr viel rascher ID it wachsender Temperatur fallt wie U und gl{ hat mehr den Chiirakter der Grosse K als den der Grosse H. Mehr jedoch lasst sich nicht schliessen, da die Grosse K. und ihr Ver— halten ganz unbekannt ist. Es darf daher auch nicht verwundern,egiuiK hervorjierufeue Kralf iu Itirlitunn <|«T ll**« ung selbet
